24. Die Wheatstonesche Briicke fiir Wechselstrom.
61
wird dann die zweite Bedingung erfiillt.   Diese gi]t unabhangig von der Periodenzahl.
Vergleich von Induktivitat und Kapazitat. Hierbei liegen in den gegeniiberliegenden Zweigen 1 und 4 Fig. 47 die Ohmschen Widerstande R1 und j?4, in 2 der Widerstand jB2 und die Induktivitat L, in 3 die Kapazitat G und parallel dazu der Widerstand EB.
Der Leitwert des Zweiges 3 ist
Fig 47.
Der entsprechende Scheinwiderstand ist z3 — ^ — ^_                -
ferner
Vi+tgV
+ (a, L9)2 = St V Aus Gl. 72a wird>daher
oder, da dem absoluten Wert nach
Da tg 92 = — tg 9?3 , wird ferner
sein soil,
(75a)
oder
(75b)
Nach Abgleichung der Widerstande mit Gleichstrom wird erst der Gl. 75a geniigt, die Abgleichung mit Wechselstrom ergibt dann die Erfiillung der Beziehung 75b. Diese ist auch wieder von der Periodenzahl unabhangig.
Leistungsmessung mit der Briicke.
Zur VerlustmessunginKondensatoren beiHochspannung ist die Wattmetermethode ungeeignet. Eine von der Phys. Techn. Eeichsanstalt verwendete Briickenschaltung1) zeigt Fig. 48. C1 ist der zu untersuchende Kondensator, dessen Verlustwiderstand R^ mit
Semm, Arohiv f. Elektrotechnik, Bd. IX, 1920, S. 30.eits eine Kapazitat mit einer Induktivitat in der Briicke zu vergleichen.
